Fernsehen, Farbfernsehen, Stereo-High-Fidelity 





Warum gerade Wega? 







Wenn Sie die Absicht haben, 
ein Fernseh- oder Farb- 
fernsehgerät, eine HiFi-An- 
‚lage oder Lautsprecher zu 
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was die Form verspricht. 
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Wega hat sich darauf spezia- 
lisiert, Geräte herzustellen, 
die in Form und technischer 
Ausstattung; in Qualität 

und Zuverlässigkeit gehobe- 
nen und höchsten Ansprü- 
chen genügen. Ihr Fachhänd- 
ler wird Ihnen gern bestäti- 
gen,daß Wega einer der weni- 
gen Spezialisten in der 
Unterhaltungselektronik ist, 
der für Spitzenprodukte = 
bekannt ist. Von denen man 


sagt: Die Technik häl, 








WEGA system 3000 


Eine neue Generation von 
Wega-Geräten — bei denen 
die technische und formale 
Konzeption eine Einheit 
bilden. 





WEGA color 3020 


Heute steht es fest: die neue 
Konzeption, die hinter 

jedem Gerät aus dem Wega 
system 3000 steht, hat sich 
durchgesetzt. 

Was ist daran neu? 
Zunächst die Formgebung. 
H. Esslinger (Bundespreis- 
träger 1969 für junge 
Designer) hat jeweils das 
ganze Gerät in die Gestaltung 
einbezogen. Was er schuf, 
kann man als dreidimensio- 
nale Formgebung bezeichnen. 
Sie macht jedes Gerät von 
allen Seiten »sehenswert«. 
Was ist noch neu am 

Wega system 3000? 

Die technische Konzeption — 
denn für jedes Gerät 

wurde die optimale Technik 
entwickelt und mit Hilfe 
neuester Bauelemente und 
Baugruppen verwirklicht. 
Sie sichern höchstmögliche 
Leistung bei größter 
Betriebssicherheit und pro- 
blemlosen Service. 


WEGA color 3020 

Dieses Farbfernsehgerät ist 
bereits optisch ein Erlebnis, 
denn diese Form ist ein- 
malig auf dem Markt. Dazu 
kommt noch die zuver- 
lässige Wega-Technik, die 
sich bereits in anderen 
Wega-Farbfernsehgeräten 
bewährte. Das Gerät hat eine 
66-cm-Bildröhre in 110°- 
Ablenktechnik, die eine be- 
sonders geringe Geräte- 
tiefe erlaubt. Durch konse- 
quente Anwendung mo- 
dernster Halbleiter- 
Bauelemente entstand ein 
ausgereiftes Gerät. Die 
Wiedergabequalität ist in 
Farbe und Schwarzweiß 
gleich gut. Elektronisch abge- 
stimmter Kanalwähler. 





Vorprogrammierbare 
Stationstasten. Programm- 
Anzeige durch Leucht- 
ziffern. 6 Schieberegler. 
Anschlüsse für Zweitlaut- 
sprecher und Fernbedienung 
Wega 991. 

Breite 78, Höhe 51, 
Gesamttiefe 46 cm. 
Gehäuse: metallic, weiß, 
anthrazit oder sand. 








WEGA hifi 3120 
Vergleiche beweisen es: 
Dieser HiFi-Receiver setzt 
neue Maßstäbe. In der 
Leistung, der technischen 
Ausstattung und in der 
Form. Modernste Bau- 
elemente — Quarz- und 
Keramikfilter, integrierte 
Schaltkreise und MOS-FET 
sorgen für einwandfreien 
Empfang und höchste 
Wiedergabequalität. Musik- 
leistung 2x65 Watt, 

2x45 Watt Sinus-Dauerton. 
FM-Empfindlichkeit: 

< 1,2 uV. Elektronische Be- 
reichsumschaltung. 

9 Bereichs- und 6 Funktions- 
tasten, 5 Schieberegler. 
Klirrfaktor: < 0,1%. Rausch-, 
Rumpel- und Präsenzfilter. 
Getrennter Schwung- 
radantrieb für AM und FM. 
Breite 60, Höhe 11,5, 

Tiefe 35 cm. 

Gehäuse: metallic, weiß oder 
anthrazit. 








WEGA hifi 3120 


WEGA 3420 

Das ist die Phonoeinheit, 
die in Form und Leistung 
optimal auf den Receiver 
Wega hifi 3120 abgestimmt 
ist. Wie der Receiver, 
übertrifft auch sie die HiFi- 
Norm DIN 45500 in allen 
Werten. Eingebaut ist der 
Automatikspieler Dual 1219 
mit Wechselautomatik, 
kardangelagertem Tonarm, 
einstellbarer Antiskating- 
Kompensation, High-Track- 
System Shure DM 103 ME. 
Breite 41,5, Höhe 19,5 

(mit Haube), Tiefe 35 cm. 
Gehäuse: metallic, weiß 
oder anthrazit. 





WEGA system 3000 


WEGA Ib 3520 

Flache HiFi-Lautsprecher- 
einheit, abgestimmt auf 

den Receiver Wega hifi 3120. 
Sehr plastisches und durch- 
sichtiges Klangbild durch ein 
Tiefton-System, ein 
Kalottenmittelton- und ein 
Kalottenhochton-System. 
Dauerbelastbarkeit 50 Watt, 
Spitzenbelastbarkeit 65 Watt. 
Frequenzbereich: 23 ... 
25000Hz.Übergangsfrequenz 
der Weichen: 500 Hz und 
2000 Hz. Impedanz: 

4-8 Ohm. Volumen: ca. 21 |. 
Breite 58,5, Höhe 29,5, 

Tiefe 12 cm. 

Gehäuse: metallic, weiß oder 
anthrazit. 





WEGA 3420 





WEGA Ib 3520 


WEGA Ib 3521 
HiFi-Lautsprechereinheit in 
Kompaktbauweise, 
entwickelt für den Receiver 
Wega hifi 3120. 

Wie Wega Ib 3520, zeichnet 
sich auch diese Box 
besonders in den hohen und 
mittleren Frequenzlagen 
durch einen sehr breiten 
Abstrahlwinkel aus. 
Außerdem sorgen das große 
Tiefton-System und das 
große Volumen für einen 
weiten Frequenzumfang 

und eine volle Baßwieder- 
gabe. Mit 3 Systemen: 
Tiefton, Kalottenmittelton 
und Kalottenhochton. 
Dauerbelastbarkeit: 50 Watt, 
Spitzenbelastbarkeit 70 Watt. 
Frequenzbereich: 20... 
25000Hz.Übergangsfrequenz 
der Weichen: 500 Hz und 
2000 Hz.Impedanz:4-8 Ohm. 
Volumen: 43 |. 

Breite 58,5, Höhe 29,5, 

Tiefe 25 cm. 

Gehäuse: metallic, weiß 
oder anthrazit. 








WEGA Ib 3521 





Kompaktgeräte 


WEGA studio 3207 hifi 
Dieses Kompaktgerät über- 
trifft die HiFi-Norm 45500 
in allen Werten. Silizium- 
Transistoren im Verstärker 
sorgen für eine Musikleistung 
von 2x25 Watt, 2x18 Watt 
Sinus-Dauerton. 4 Wellen- 
bereiche. 3 Feldeffekt- 
Transistoren im UKW-Tuner, 
FM-Empfindlichkeit: 

< 1,5 uV. 5 Stationstasten. 
Abschaltbare UKW- 
Scharfabstimmung. Rausch- 
und Rumpelfilter. 4 Schiebe- 
regler. Kopfhöreranschluß. 
Automatikspieler Dual 1215 
mit High-Track-System 
Shure M 75 D. 

Breite 72, Höhe 19 

(mit Haube), Tiefe 33 cm. 
Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander, weiß, 
anthrazit oder sand; Klarsicht- 
Abdeckhaube. 





WEGA studio 3213 hifi 

Die erfolgreiche Wega- 
Studio-Linie ist um ein sehr 
leistungsstarkes Kompakt- 
gerät der gehobenen Klasse 
erweitert worden. Musik- 
leistung 2x30 Watt, 2x25 
Watt Sinus-Dauerton. 

4 Wellenbereiche. 45 Tran- 
sistoren (davon 3 FET im 
UKW-Tuner). FM-Empfind- 
lichkeit: < 1,5 uV. 5 Stations- 
tasten. Abschaltbare 
UKW-Scharfabstimmung. 
Rauschfilter, getrennte TA- 
und TB-Tasten. 4 Schiebe- 
regler. Kopfhöreranschluß. 
Studiospieler Dual 1218 mit 
Wechselautomatik und 
Shure-System 1191 MG-D. 
Breite 72, Höhe 19 

(mit Haube), Tiefe 33 cm. 
Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander, metallic 
oder weiß. Klarsicht- 
Abdeckhaube. 
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WEGA studio 3207 hifi 


WEGA studio 3213 hifi 


WEGA studio 3208 hifi 

Viel moderne Hifi-Technik in 
einem formschönen Kom- 
pakt-Gerät. 2x40 Watt 
Musikleistung, 2x30 Watt 
Sinus-Dauerton. 5 Wellen- 
bereiche. 3 Feldeffekt- 
Transistoren im UKW-Tuner. 
FM-Empfindlichkeit: 

< 1,5 aV. 7 Stationstasten. 
Abschaltbare Abstimm- 
automatik. 2 Instrumente zur 
Abstimmanzeige. Rausch-, 
Rumpel- und Präsenzfilter. 
Taste Kontur/Linear. 
Klirrfaktor: 0,5%. Kopfhörer- 
anschluß. 4 Lautsprecher- 
anschlüsse. Hifi-Automatik- 
spieler Dual 1218 mit 
Wechselautomatik, kardan- 
gelagertem Tonarm und 
High-Track-System Shure 
M 91 MG-D. 

Breite 77,5, Höhe 17, 

Tiefe 39 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß. 





WEGA studio 3300 hifi 

Das ist Hifi-Spitzentechnik in 
eigenwilliger aber prak- 
tischer Form. Oberteil: 
Verstärker mit 2x40 Watt 
Musikleistung, 2% 30 

Watt Sinus-Dauerton. Emp- 
findlicher 5-Bereichs- 

Tuner mit FET und elektroni- 
scher UKW-Abstimmung, 

7 Stationstasten, Kontur/ 
Linear-Taste. Aktive, extrem 
steil wirkende Rausch- 

und Rumpelfilter. Klirrfaktor: 
< 0,5%. Kopfhöreranschluß. 
Elektronisch abgesicherte 
Leistungsendstufen. Unter- 
teil: Studiospieler Dual 1218 
mit Wechselautomatik, 
kardangelagertem Tonarm, 
Tonarmlift, Antiskating- 
Einrichtung, Drehzahl-Fein- 
regulierung und High- 
Track-System Shure M 91 
MG-D. 

Breite 42,5, Höhe 44, 

Tiefe 42,5 cm. 

Gehäuse: weiß, anthrazit oder 





orange. 






WEGA studio 3300 hifi 


Lautsprechereinheiten 


WEGA Ib 3508 B 

Diese Stereo-Lautsprecher- 
box ist mit einem Tiefton- 
und einem Mittelhochton- 
System ausgestattet. 
Geschlossenes, gedämpftes 
Gehäuse. Dauerbelastbar- 
keit: 10 Watt. Spitzenbelast- 
barkeit: 15 Watt. Frequenz- 
bereich: 50 ... 20000 Hz. 
Volumen: ca. 11 I. In Form 
und Leistung abgestimmt 
auf Wega studio 3210. 
Breite 36, Höhe 25, 

Tiefe 12 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur 
oder weiß. 





WEGA Ib 3509 

Eine leistungsstarke Laut- 
sprecherbox nach HiFi- 
Norm DIN 45500. 2 Laut- 
sprecher-Systeme für 
Tiefton und Mittelhochton 
sorgen für großes Klang- 


volumen. Dauerbelastbarkeit: 
10 Watt. Spitzenbelastbarkeit: 


18 Watt. Frequenzbereich: 
40 ... 20000 Hz. Volumen: 
ca. 11 I. Speziell geeignet für 
Wega studio 3210 und 
Wega studio 3206 hifi. 
Breite 36, Höhe 25, 

Tiefe 12 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß; 


Frontgitter mit Sonnenschliff. 


WEGA Ib 3512 L 


WEGA Ib 3511 L 
Lautsprecherbox der HiFi- 
Klasse mit naturgetreuer 
Wiedergabe aller Tonlagen. 
Ein Tiefton- und ein 
Kalottenhochton-System. 
Besonders flaches, geschlos- 
senes und gedämpftes 
Gehäuse, deshalb gut als 
Wandbox geeignet. Dauer- 
belastbarkeit: 25 Watt, 
Spitzenbelastbarkeit: 

30 Watt. Frequenzbereich: 
40 ... 20000 Hz. Über- 
gangsfrequenz der Weiche: 
2000 Hz. Impedanz: 4 bis 
8 Ohm. Volumen: ca. 14 |. 
Breite 45, Höhe 29, 

Tiefe 10 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß; 
Frontgitter mit Sonnenschliff. 





WEGA Ib 3512 L 

Diese HiFi-Lautsprecher- 
einheit mit Kalottenhochton- 
und Tiefton-System 

besitzt eine gute Baßwieder- 
gabe und ein natürliches 
Klangbild. Dauerbelast- 
barkeit: 30 Watt, Spitzen- 
belastbarkeit: 35 Watt. 
Frequenzbereich: _ 

30 ... 20000 Hz. Übergangs- 
frequenz der Weiche: 1600 
Hz. Impedanz: 4 bis 8 Ohm. 
Volumen: ca. 28 I. Geeignet 
für alle Wega-HiFi-Geräte. 
Breite 50, Höhe 25, 

Tiefe 22 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß; 
Frontgitter mit Sonnenschliff. 





WEGA Ib 3513 L 

Mit seinem brillanten und 
natürlich ausgewogenen 
Klangbild und einer Dauer- 
belastbarkeit von 40 Watt 
zählt diese Lautsprecher- 
einheit bereits zu den HiFi- 
Spitzenmodellen im Wega- 
Lautsprecherprogramm. 

3 Systeme: Tiefton, Mittelton 
und Kalottenhochtöner. 
Völlig geschlossenes, 
gedämpftes Gehäuse. Spit- 
zenbelastbarkeit: 45 Watt. 
Frequenzbereich: 

25 ... 25000 Hz. Übergangs- 
frequenz der Weichen: 500 Hz 
und 1500 Hz. Impedanz: 

4 bis 8 Ohm. Volumen: 

ca. 321. 

Breite 50, Höhe 25, 

Tiefe 25 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß; 
Frontgitter mit Sonnenschliff. 








WEGA Ib 3513 L WEGA Ib 3514 


WEGA Ib 3508 B WEGA Ib 3509 


WEGA Ib 3514 

Diese kompakte HiFi- 
Lautsprechereinheit gehört in 
die absolute Spitzenklasse. 
Denn sie besitzt neben dem 
großen Tiefton-System 

zwei Kalotten-Systeme. 
Deshalb die hervorragende 
Baßwiedergabe und der 

sehr breite Abstrahlwinkel in 
den hohen und mittleren 
Frequenzlagen. Dauerbelast- 
barkeit: 50 Watt, Spitzen- 
belastbarkeit: 70 Watt. 
Frequenzbereich: 

20 ... 25000 Hz. Übergangs- 
frequenz der Weichen: 

500 Hz, 2000 Hz. Impedanz: 
4 bis 8 Ohm. Volumen: 

ca. 431. 

Breite 58,5, Höhe 29,5, 

Tiefe 25 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß; 
Frontgitter mit Sonnenschliff. 








WEGA Ib 3511 L 





Farbfernsehgeräte, Fernsehgeräte 


WEGA vision 767 electronic 


WEGA vision 786 





Das ist das tragbare Fernseh- 
gerät mit mehrfach aus- 
gezeichneter Formgestaltung 
(z.B. Bundespreis »Gute 
Form«). 51-cm-Rechteck- 
bildröhre. Voll versenkbarer, 
breiter Tragegriff. Elektro- 
nische Abstimmung. Sechs 
programmierbare Stations- 
tasten. Hohe Betriebs- und 
Transportsicherheit durch 
weitgehende Transistorisie- 
rung. Sofortiger Ton beim 
Einschalten. 

Breite 56, Höhe 41, Gesamt- 
tiefe 35 cm. 

Gehäuse: weiß oder 
anthrazit mit weißer Front. 





WEGA vision 767 electronic 


Dieses neue Fernsehgerät mit 
61-cm-Rechteckbildröhre 
zeichnet sich aus durch 
einfache und komfortable 
Bedienung. Dafür sorgen der 
volltransistorisierte, elek- 
tronisch abstimmbare Kanal- 
wähler, 7 programmierbare 
Stationstasten sowie 
Schieberegler. Sofortiger Ton 
beim Einschalten. 

Breite 68, Höhe 48, Gesamt- 
tiefe 40 cm. 

Gehäuse: Nußbaum oder 
weiß. 


WEGA vision 787 

Das Besondere an diesem 
neuen Gerät ist die individu- 
elle Form mit ihrem Kontrast 
zwischen Edelholzgehäuse 
und der lederartigen, 
anthrazitfarbenen Front. In 
Technik und Bedienungs- 
komfort entspricht dieser 
Fernseher dem Gerät 

Wega vision 786. 61-cm- 
Rechteckbildröhre. 
Volltransistorisierter, elektro- 
nisch abstimmbarer 
Kanalwähler. Sieben Stations- 
tasten für Programmvorwahl. 
Vier Schieberegler. Sofortiger 
Ton beim Einschalten. 

Breite 68, Höhe 48, Gesamt- 
tiefe 40 cm. 

Gehäuse: Nußbaum, Teak, 
Palisander oder weiß, jeweils 
mit anthrazitfarbener Front. 








WEGA vision 786 


WEGA color 916 

Die 66-cm-Bildröhre in 
110°-Ablenktechnik mit ihrer 
geringen Bautiefe gibt 

dem Gerät seine elegante, 
flache Form. Für die hohe 
Betriebssicherheit sorgen 
Transistoren, Dioden und 
integrierte Schaltkreise. 
Automatikfunktionen, elek- 
tronisch abgestimmter 
Kanalwähler. Sieben Sta- 
tionstasten mit Programm- 
vorwahl, Schieberegler, 
Anschlüsse für Zweitlaut- 
sprecher und Fernbedienung 
Wega 991. 

Breite 74, Höhe 51, Gesamt- 
tiefe 46 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur 
oder weiß. 





WEGA color 917 





WEGA vision 787 








WEGA color 917 

Die klar und sachlich 
gestaltete Form dieses Farb- 
fernsehgerätes bekommt 
ihren besonderen Akzent 
durch die anthrazitfarbene 
Front mit lederartiger 
Struktur. Für farbgetreue 
Bildwiedergabe und höchste 
Betriebssicherheit garan- 
tieren die 66-cm-Rechteck- 
bildröhre in 110°-Ablenk- 
technik sowie moderne Bau- 
elemente. Elektronisch 
abgestimmter Kanalwähler. 
Sieben Stationstasten mit 
Programmvorwahl. 15 Auto- 
matikfunktionen. Schiebe- 
regler. Anschluß für Zweit- 
lautsprecher und Fern- 
bedienung Wega 991. 

Breite 74, Höhe 51, Gesamt- 
tiefe 46 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß, 
jeweils mit anthrazifarbener 
Front. 








WEGA color 916 


Stereo-HiFi-Geräte 


WEGA 142 

Dieses Rundfunkgerät wurde 
für sein Design mit dem 
Bundespreis »Gute Form« 
ausgezeichnet. Die Pultform 
erlaubt eine bequeme 
Bedienung von oben her, 
vom Sitzplatz aus; denn die 
große Skala liegt im Blick- 
feld. Weitreichender Empfang 
auf 4 Wellenbereichen. 
Anschlüsse für Zweitlaut- 
sprecher, Tonabnehmer 

und Tonband. Voller Klang 
durch 5 Watt Ausgangs- 
leistung. 

Breite 56, Höhe 12, 

Tiefe 27 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß. 





WEGA 3105 hifi 


WEGA 3105 hifi 

Dieses Steuergerät in Pult- 
form zeichnet sich durch 
hochwertige HiFi-Technik 
aus, die in allen Werten der 
HiFi-Norm DIN 45500 
entspricht. Musikleistung 
2x25 Watt. Fünfwellen- 
bereichs-Empfänger mit 
hoher FM-Empfindlichkeit 
und elektronischer Abstim- 
mung. Fünf Stationstasten, 
Konturtaste zur gehör- 
richtigen Lautstärkeregelung, 
automatischer Stereo- 
Decoder. 

Breite 57, Höhe 12, 

Tiefe 29 cm. 

Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak oder Palisander. 


WEGA studio 3210 

Dieses flache Kompaktgerät 
reicht mit seinen tech- 
nischen Werten bis nahe an 
die HiFi-Norm. 2x15 Watt 
Musikleistung, 2x10 Watt 
Sinus-Dauerton. 4 Wellen- 
bereiche. Automatische 
Stereo/Mono-Umschaltung. 
Getrennte Höhen- und 
Baßregelung. Der eingebaute 
Automatikspieler Dual 1211 
wechselt bis zu 6 Platten jeder 
Größe vollautomatisch. 
Breite 72, Höhe 19 

(mit Haube), Tiefe 33 cm. 
Gehäuse: Nußbaum natur 
oder weiß, Klarsicht- 
Abdeckhaube. 





WEGA studio 3212 hifi 


WEGA studio 3206 hifi 

Ein preisgünstiges Kompakt- 
gerät, das die HiFi-Norm 
erfüllt. 2x16 Watt Musik- 
leistung, 2x10 Watt Sinus- 
Dauerton. 4 Wellenbereiche. 
Klirrfaktor: < 0,7%, 
automatische Stereo/Mono- 
Umschaltung. Konturtaste. 
Eingebauter Automatikspieler 
Dual 1214 mit Vorverstärker 
und HiFi-Keramik-System 
CDS 700. 

Breite 72, Höhe 19 

(mit Haube), Tiefe 33 cm. 
Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander oder weiß. 
Klarsicht-Abdeckhaube. 





WEGA studio 3210 





WEGA studio 3212 hifi 
Dieses neue Kompaktgerät 
im Wega-Studio-Stil ist 
eine gute Verbindung von 
moderner HiFi-Technik und 
günstigem Preis. 2x25 

Watt Musikleistung, 2x18 
Watt Sinus-Dauerton. 

4 Wellenbereiche, Klirrfaktor: 
< 0,6%, automatische 
Stereo/Mono-Umschaltung, 
Rauschfilter, Konturtaste. 
Eingebauter Plattenwechsler 
Dual 1216 mit Shure-System 
M 75 D. 

Breite 72, Höhe 19 

(mit Haube), Tiefe 33 cm. 
Gehäuse: Nußbaum natur, 
Teak, Palisander, metallic 
oder weiß, Klarsicht- 
Abdeckhaube. 
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WEGA studio 3206 hifi 
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